inzynier 
przeżywszy lat 78, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 21 lutego 1980 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Mogile do grobowca rodzinnego na cmentarzu miejscowym 
nastąpi w niedzielę dnia 23-go b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 24 b. m. o godz. 10 rano w kościele parafjalnym w Mogile. 


da 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ Drukarnia Związkowa Kraków, Mikołajska L. 13 | 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. $zezepanski L. 2. — Telefon 331. 


